a 


inż. izydor Wiadysiaw 


przeżywszy lat 66, po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony sw. Sakramentami, 


zasnął w Panu dnia 3 grudnia 1942 r. 


Wyprowadzenie zwłok z domu przedpogrzebowego na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku 
nastąpi w środę dnia 9 b. m. o godzinie 10'/, przed południem. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w czwartek dnia 10 b. m. o godzinie 7, rano w kościele OO. Franciszkanów, 
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Zakład pogrzebowy 
Onufrego Fiuta Drukarnia Związkowa, Krakow, Mikolajska 13. 


Krakow, ul. Grzegórzecka 7, Telefon 141-05 i 102-48. 


J 


